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Дубовая листовертка зеленая (Тог{их оігійапа 1..) — один из серьез- 
нейших вредителей лесов Европейской части СССР. Наиболее опасна 
в степной зоне, в частности, на Луганщине. Лесов здесь немного, растут 
они в трудных условиях, и каждое дерево приходится тщательно обере- 
гать. А между тем встречаются целые дубравы, где листва сплошь объе- 
дена. Ни один вид листогрызущих насекомых не распространялся на 
Луганщине так широко и в таком массовом количестве, как дубовая 
листовертка зеленая. За последнее десятилетие на ее долю ежегодно 
приходится 70—97% площади всех обнаруженных очагов листопрызу- 
щих вредителей. К сожалению, экология этого насекомого в условиях 
степной зоны изучена далеко недостаточно, а значит, и не разработаны 
эффективные меры борьбы с ним. 

Период отрождения гусениц из яиц у листовертки здесь очень ко- 
роток (4—5 дней), они быстро переходят к скрытому питанию (завер- 
тываются в листья). Поэтому, чтобы успешно применять химикаты, 
нужно заранее точно определять время выхода гусениц из яиц. 

Фенология развития насекомых тесно связана с суммой температур 
окружающей среды. Но для отдельных фаз развития дубовой листоверт- 
ки зеленой сумма эффективных температур пока не установлена. Были 
лишь отдельные попытки определить их. Так, Е. П. Киреев-Варшавский 
(1962) в насаждениях Бештаугорского лесхоза Ставропольского края 
на протяжении шести лет (1956—1961) регистрировал начало массово- 
го отрождения гусениц листовертки и сумму среднесуточных положи- 
тельных температур в это время. Результаты очень разнились — 104°С 
в 1959 г., 216° в 1960 г., 316° в 1961 г. ит. д. Л. М. Зелинская (1964) в 
лесах Нижнего Приднепровья (Херсонская обл.) определила сумму 
среднесуточных положительных температур, необходимую для выхода 
гусениц листовертки из яиц, в 200°. По данным Н. Н. Рубцовой (1961), 
отрождение гусениц листовертки зависит не только от суммы положи- 
тельных весенних температур. Она установила, что гусеницы ие отрож- 
даются в год откладки яиц при любых температурных условиях есте- 
ственной среды летом. Но они нормально появлялись той же осеныо 
из яйцекладок, перенесенных в осенний период после искусственного 
охлаждения в теплое место (+17 — + 20°). 

В течение восьми лет (1959—1966) мы регулярно наблюдали за 
развитием дубовой листовертки зеленой в лесонасаждениях урочищ 
Кондрашевское и Луганская дача, расположенных вблизи Луганска. При 
обработке материалов использовали также данные близлежащей гид- 
рометеорологической станции. 

Отсчет плюсовых температур начинали после устойчивого зимнего 
похолодания, так как в год откладки яиц гусеницы не выходят до следу- 
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ющей весны. На Луганщине плюсовые температуры бывают не раньше 
февраля. 

Чтобы точнее определить сумму эффективных температур, необ- 
ходимо было установить нижний температурный порог развития эмбри- 
она в яйце после перезимовки. Приняв, что сумма среднесуточных эф- 
фективных температур во все наблюдаемые годы должна быть примерно 
равной, мы определяли ее для каждого года суммированием среднесу- 
точных плюсовых температур с февраля до начала отрождения гусениц. 
При этом отсчитывали температуру от +1” до +9°. Так для каждого 
года вычислили девять различных по числовому значению величин. Ре- 
зультаты обработали статистически. Оказалось, что если начинать от- 
счет с температур ниже или выше - 3, +4°, суммы по годам значитель- 
но разнятся между собой. За все годы наиболее близкими были суммы 
температур при отсчете от +3, +4°С. 

Восьмилетние наблюдения в естественных условиях и в лаборато- 
рии позволяют предполагать, что эмбрион начинает развиваться весной 
при среднесуточной температуре равной 3—4° выше нуля. 

В лаборатории закладывали яйца в стеклянные колбы с увлажни- 
телями воздуха. Яйца инкубировали при температуре + 15— + 17° отдель- 
ными партиями ежегодно с 1963 г. в течение четырех лет. При закладке 
партий яиц в различные сроки начиная с февраля сумму температур 
подсчитывали со дня закладки до выхода гусениц, отсчитывая средне- 
суточные температуры от +3°. При этом плюсовали также температуру 
наружного воздуха до внесения яиц в лабораторию, если она была вы- 
ще нижнего порога развития. Четырехлетние исследования в лаборато- 
рии позволили определить среднюю сумму эффективных температур 
для выхода гусеницы в 173°. 

Результаты наблюдения за отрождением гусениц дубовой листоверт- 
ки зеленой в зависимости от суммы среднесуточных температур в естест- 
венных условиях приведены в таблице. 


Сумма средие- 

Дата начала 5 9 сане тм. 

Тенг ионов. отла грр а и 

темлератур (из яиц (апрель) АЕ 

счете от --3°С) 
1959 25 марта 21 150 
1960 14 февраля 22 150 
1961 11 марта 17 143 
1962 15 марта 14 140 
1963 14 марта 95 143 
1964 24 марта 26 165 
1965 5 марта 25 98 
1966 23 февраля 13 175 
В среднем =: За 159 

(без 1965 г.) | 


Как видим, данные, полученные в естественных условиях, немного от- 
личаются от лабораторных. Различия в сумме эффективных температур 
по годам в основном не превышали 35°. Значительно меньшая сумма 
температур была только в 1965 г., видимо, в связи с особенностями по- 
годы осенью предыдущего года. Это согласуется с выводами Н. Н. Руб- 
цовой (1961) о возможности отрождения гусениц в год откладки яиц, 
если взять кладки осенью и после искусственного охлаждения инкубиро- 
вать их при повышенных температурах. 
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Полученные нами данные в течение ряда лет проверялись на прак- 
тике. Отклонения от вычисленных сроков выхода гусениц не превышали 
одного-двух дней. 

Мы устаповили также, что отрождение гусениц листовертки обычно 
совпадает с появлением зеленого конуса на почках ранней формы дуба 
в пойменных насаждениях. Примерно в это же время начинает цвести 
ранний абрикос на приусадебных участках. 


ВЫВОДЫ 


1. Нижний порог весеннего развития в яйце зародыша дубовой 
листовертки зеленой в естественных условиях наступает при среднесуточ- 
ной температуре воздуха +3, +-4°С. 

2. В степной зоне гусеницы дубовой листовертки зеленой отрожда- 
ются весной при сумме среднесуточных температур воздуха 155—165° 
(отсчет ведут с температур выше нижнего порога развития зародыша). 
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А 50М ОЕ ЕРЕЕСТУЕ ТЕМРЕВАТОВЕЅ ОЕ ЅРВІМС ОЕУЕГОРМЕМТ 
ОЕ ТОКТЕ/Х УІКІРАМА 1. ЕМВКҮО 
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(Тһе Іисапѕк Қесіопа! Воаг@ оѓ Гогеѕігу апа ТіпЬег Сите) 
Зиттагу 


Тһе сІоѕеѕі аз іо Ше уаше, ѕитѕ ої {етрегафигез аї мһісһ ће Тогігіх ой аапа 1. 
саіегрШаг соіпо оці аз обзегуе@ игіпо еіећі усагѕ, меге оБфаштей меп факте ће 
іпіНа! геайіпеѕ {тот ће іетрегаішге ађоуе +3, +4° С. №Мһеп факте {һе пиНа| геайіпсѕ 
ароуе ог Бе!о\ {һе тепііопеа іетрегаіцге ће ѕитѕ ої Пе уеагѕ сопѕійегаЫу і ег Бе{- 
мееп іһетѕеІуеѕ. Тһиѕ ап ауегасе ѕит оѓ ће еНесНуе ќетрегаіцгеѕ Гог Тоғігіх ойгійапа 
Г. уаѕ деегитеЯ іп 173° С, апа а Іомег {һгеѕһо!а оГ йеуеіортепі маѕ --3° С. 

Іп уеагѕ \ИВ Йгз{ аџіитп 1гоѕіѕ, айег уһісһ а ѕќаЫе гіѕе іп іетрегаїцге сате, 
а ѕит ої ће еїїесііме іетрегаќигеѕ оѓ етЬгуо ӣеуеіортепі іп зря регіоӣ уаз Іомег 
һап {һе изиа| опе. Іп зисВ уеагѕ, ргоБа у {һе ргосеѕѕеѕ ої Пеуеіортепі ргосеейіпе, аз 
а гше, іп ѕргіпо, оссиг рагНаПу іп ашіштп, аз а геѕи ої мһісһ іһе зит оѓ Ше еесійуе 
{етрегаіцгеѕ іп ѕргіпо регіой Песгеаѕеѕ. 


